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Dipl.-Ing.Dr.techn. Friedrich Legerer 
Ehrenmitglied der VERT-Association 

Die VERT-Association, eine 
Zertifizierungsorganisation für motorische 
Abgase, welche dem Kriterium „Best 
Verfügbare Technologie im Interesse der 
Volksgesundheit“ verpflichtet ist, hat am 17. 
März 2016 im Rahmen der jährlichen 
Generalversammlung die lebenslange 
Ehrenmitgliedschaft an unser ÖlAVMitglied 
Dipl.-Ing. Dr. techn. Friedrich Legerer 
verliehen. Dr. Legerer hat seit Jahren mit viel 
Idealismus mehrere ÖlAZAusgaben 
maßgeblich begleitet, insbesondere das Heft 
1-6/2012, das mit internationalen Beiträgen 
große Aufmerksamkeit in der Fachwelt 
erzielte. Wir gratulieren sehr herzlich! 





